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Ítem +: SCP-108 
Clase de Objeto: Seguro 


Procedimientos Especiales de 

Contención: SCP-108 está contenido en 

su totalidad por Sujeto 108-1.Sujeto 108-1 

debe estar contenido en una celda de 

contención estándar de medición de 3 mx 

3 m amueblado con todo lo que se pide a 

los elementos a menos a comprometer la o 
seguridad. Sujeto 108-1 se le permite salir 

de la habitación, vagar libremente, y comer en el comedor principal. El examen médico a 


realizar sobre Sujeto-108-1 día; filtros para cambiarse según sea necesario. 


Descripción: SCP-108 es accesible a través de las fosas nasales del Sujeto-108-1. El sujeto 
es una mujer afroamericana, 51 años (véase la adicioon 108-1), que fue empleado 
anteriormente como cajera en M8 NN un pequeño pueblo de 
hardware almacenado en MI. Kentucky. Desde M]--. scP-108 se ha 


alojado en el Sitio-17. 


El examen endoscópico de SCP-108 revela que la zona accesible a través de las fosas 


nasales del sujeto no es la cavidad nasal humana, sino más bien un sistema de bunker nazi 


alemán de la construcción dedicada a la producción y mantenimiento de 2 * Guerra Mundial 
2 Messerschmitt Me 262 combatientes. Exploración mediante endoscopio robótico revela 


que el sistema de bunker tiene dimensiones internas de aproximadamente 2 km x 4 km, con 


el eje longitudinal paralelo a la puerta principal de entrada / salida. Mientras que la 


exploración es de ninguna manera completa, se cree SCP-108 es para contener cientos de 
fuselajes en construcción en su línea de montaje, así como tres aviones completado. 
También hay una gran cantidad de restos humanos en el complejo, sobre todo concentrada 
alrededor del portal de entrada / salida, con los cadáveres de oficiales nazis, personal 
militar, las Juventudes Hitlerianas y civiles (posiblemente los trabajadores esclavos de 
Ucrania) en un avanzado estado de descomposición. Evidencia de un tiroteo cerca del 
portal de entrada / salida apoya la hipótesis de que los militares alemanes fueron pululabas 
por los civiles y murieron en la lucha subsiguiente. Algunos cadáveres muestran signos de 


canibalismo. 


Exploración endoscópica robótica continúa, y la iluminación LED de alta descarga (montado 
por partes utilizando el "barco en una botella" técnica) se ha desplegado. El examen 
endoscópico del interior de SCP-108 revela una amplia zona de "puerta del hangar" con una 
especie de doble cámara de aire con puertas blindadas suficientemente grandes como para 
admitir dos luchadores totalmente ensamblados. Existe una línea de producción que 
permitiría a los combatientes y las entregas dañados para entrar en un lado de la puerta del 
hangar, y terminó a los combatientes para salir por el otro lado. Al girar la cabeza 180 
grados el endoscopio revela la puerta abierta como un espacio de total oscuridad con dos 
penetraciones en forma de ventana de la nariz-en el mismo. Una penetración en forma de 
fosa nasal, se conecta a cualquier ventana de la nariz está admitiendo el endoscopio, y el 
otro está conectado con el interior de una cavidad nasal humana. Las pruebas de ADN 
revela la cavidad nasal pertenece al sujeto. El área de negro es impenetrable y absorbe 
todas las longitudes de onda de la luz que el endoscopio puede llevar. El área de negro es 


elástica y cede cuando esta sondeado. 


Al parecer, el sistema de portal es un arreglo único de tres vías. Si el mundo exterior se 
designado A, el interior de la fábrica es Me 262 B y de la cavidad nasal del sujeto es C, 


entonces el tráfico es la siguiente: 


» Cualquier cosa (incluyendo gases y luz) que van desde un extremo en B. 
+ Los productos que van desde B terminan en C. 


+ Los productos que van desde C terminan en A. 


Es de suponer que en 1944 se tenía la intención de que C y A debían ser el interior y el 
exterior de una doble hangar en Tempelhof basado en la arquitectura de las puertas del 


hangar. 


Adición 108-1: El sujeto reclama que ella era la formación para llevar a cabo el "tonto 
humano" truco de magia en preparación para ser un payaso en la fiesta de cumpleaños de 
los niños. Después de martillar un 4 cm de largo clavo de hierro galvanizado en su cavidad 
nasal, perdió su agarre en el extremo y lo dejó caer dentro de su nariz. Inmediatamente se 
dio cuenta de un "espantoso hedor a humedad" y experimentó náuseas y desorientación. 
Soplar su nariz no tuvo ningún efecto discernible, y no dejó residuo en los tejidos. Ella fue 
capaz de respirar normalmente por la nariz. Después de unos tres días sujeto "se 
acostumbraron a" olor a culo del infierno "el" y realizado en la fiesta de los niños para el 


deleite de su sobrino. 


Aproximadamente una semana más tarde, después de ignorar las numerosas quejas sobre 
el olor de su aliento,el sujeto fue diagnosticado con neumonía y se coloca en un curso de 
Roxitromicina. Neumonía respondió a los antibióticos, pero se repitió una semana después. 
Su médico de cabecera también señaló que el examen nasal con un otoscopio mostró 
simplemente negrura, en lugar de la parte interna de la nariz. Después de la admisión en el 
hospital con neumonía crónica, el examen con un endoscopio m de fibra óptica 1 permitió 
que el endoscopio para enroscarse en casi el metro lleno. La asistente ENT señaló que 
parecía estar viendo una "insignia del águila nazi" a través del endoscopio. Notas de 
exámenes Specialist se mantuvieron en un sistema de gestión de pacientes digital y 


interceptadas por la Fundación en una rutina MAA IO ION IO - 


barrido. 


El sujeto se recuperó sin incidentes por la Fuerza de Tarea Epsilon-9 disfrazado de oficiales 
de alto riesgo orden del equipo en una redada antes del amanecer en junio de 19M. Al final 
de la operación de limpieza del GP, ENT, se terminaron 11 personal del hospital y dos civiles. 
El sujeto fue examinado por personal de la Fundación y su provista de unidades de filtración 
de aire que podrían ser transmitidas a través de sus fosas nasales parciales y ensamblados 
como un "barco en una botella". El relleno de filtración debe ser eliminado de forma regular 
cuando se gasta (más o menos una vez a la semana) como el sujeto es esencialmente 


inhalando el ambiente de un nazi tumba sellada antes de la guerra de masas. 


Aunque inicialmente hostil hacia la Fundación, el sujeto ha respondido bien a los protocolos 
de acondicionamiento psicológico mejoradas y ahora acepta su situación. Un plan ha sido 
propuesta en línea con la "Copia de seguridad" de todos los datos críticos de la Fundación 
en el Sitio-62 en SCP-108: Los datos se podría escribir a tarjetas MicroSD o medios no 
volátiles compactos similares y se inserta en las fosas nasales del sujeto, siempre de alguna 
manera a la casa de la materia en un lugar seguro está asegurada en caso de un escenario 
de clase XK. La investigación continúa para encontrar una manera de mover la entrada del 
portal dimensional de las fosas nasales del sujeto a otro lugar y descubrir la ubicación física 


del bunker para determinar si el acceso alternativa es posible. 
El clavo de hierro galvanizado original, aún no se ha encontrado. 
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